WACŁAW 


CZAIC 


AKTOR TEATRU ,,BAGATELA” 
NAJUKOCHAŃSZY SYN I BRAT 


przeżywszy lat 48, zmarł tragicznie 1 sierpnia 1981 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 7 bm. o go- 
dzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żału: 


MATKA, SIOSTRA I RODZINA, 


m Be w u a cre 
Mraków, ul, Waplenna 13 
‘Tel 0424-00 


